1C901-11) STOP 
10.8 Vp-p (20psec./div.) 
COLOUR BAR 


3.6 Vp-p (5msec./div.) 
COLOUR BAR 


FP802-5 STOP 
8.0 Vp-p (20psec./div.) 
COLOUR BAR 


1C1001-56 STOP 


.4 Vp-p (0.5usec./div.) 


1C901-14 STOP 
10.8 Vp-p (20usec./div.) 
COLOUR BAR 


7.0 Vp-p (20usec./div.) 
COLOUR BAR 


-8 Vp-p (20usec./div.) 
COLOUR BAR 


1C1001-57|\STOP 
1.0 Vp-p (0.5ysec./div.) 


10.8 Vp-p (20usec./div.) 
COLOUR BAR 


1C901-46 STOP 
3.0 Vp-p (5msec./div.) 
COLOUR BAR 


1C801-3 STOP 
2.8 Vp-p (Smsec./div.) 
COLOUR BAR 


TAnnn 


SISISiy 


1C1001-64 STOP 
1.0 Vp-p (0.5usec./div.) 


1C901-2 STOP 
3.4 Vp-p (Smsec./div.) 
COLOUR BAR 


8.0 Vp-p (20usec./div.) 
COLOUR BAR 


'RARA RFRA 


Medd 


1C1001-4 STOP 
1.0 Vp-p (1psec./div.) 


—— .— - -—s— 


——_—_ ~ —_ — ~~ 


IC901-48 STOP 
3.4 Vp-p (Smsec./div.) 
COLOUR BAR 


FP802-6 STOP 
8.0 Vp-p (20sec./div.) 
COLOUR BAR 


ol aed ane oe 
Heed 


1C1001-46 STOP 
1.2 Vp-p (0.5psec./div.) 


